CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Copa do Brasil - Profissional/2024 Rodada: 
Jogo: Botafogo / RJ X Vitória / BA 
Data: 02/05/2024 Horário: 19:00 Estádio: Nilton Santos / Rio de Janeiro 


Arbitro: 
Arbitro Assistente 1: 


Luiz Flavio de Oliveira (MTR / SP) 
Neuza Ines Back (FIFA / SP) 


Arbitro Assistente 2: 


Quarto Arbitro: 
Assessor: 
Delegado Local: 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 


Confederação Brasileira de Futebol 


Analista de Campo: 


Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (AB / SP) 
Paulo Henrique de Melo Salmazio (AB / MS) 


Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (CBF / SC) 
Marcos Vinicio de Abreu Trindade (CBF / RJ) 


1º Tempo 


Botafogo / RJ 


Nome Completo 


Resultado do 1º Tempo: 0 X 0 


Jose Carlos Santiago Andrade (CBF / RJ) 


VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA / ES) 

AVARZ: Vinicius Gomes do Amaral (AB / MG) 
Observador de VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (CBF / RJ) 
AVAR: Sidmar dos Santos Meurer (AB / PR) 


Cronologia 


Relação de Jogadores 


e aeiae 


Publicação da Súmula: 02/05/2024 22:31 


2º Tempo 


Resultado Final: 1 X 0 


Vitória / BA 


Nome Completo 


2 John John Victor Maciel F ... WE |? 385767 1 Lucas Arcanjo Lucas Willians Assis ... 

3 Halter Lucas Halter TIR 440063 2 Zeca Jose Carlos Cracco Neto 
4 Mateo Ponte Mateo Ponte Costa Tp 821261 4 Wagner Wagner Leonardo Calv ... 
7 Luiz Henrique Luiz Henrique Andre ... qd? 523841 9 Alerrandro Alerrandro Barra Man ... 
8 Patrick de ... Patrick de Paula Carreiro T P 453232 10 Sousa Jean Mota Oliveira d ... 
20 Alexander ... Alexander Nahuel Bar... T P 836858 13 Camutanga Cleidson Andrade de ... 
26 Gregore Gregore de Magalhaes ... T P 314357 14 Patric ltaro Patric Cardoso ... 
33 Carlos Carlos Eduardo de OI... T P 184041 21 Dudu Eduardo Marcelo Rodr ... 
47 Jefferson Jefferson Ruan Perei ... Ti 605374 29 Willian Ol... Willian Osmar de Oli... 
66 Cuiabano Luis Eduardo Soares ... TEE 613238 30 Matheuzinho Matheus Martins Foga ... 
77 Diego Hern ... Diego Manuel Hernand ... T P 815856 97 Willean Lepo Willean Bernardo Willemen 
1 Gatito Fer... Roberto Junior Ferna ... R(g) P 511533 22 Muriel Muriel Gustavo Becker 

5 Danilo Danilo Barbosa da Silva RETR 352677 3 Zapata Cristian Eduardo Zap ... 
10 Savarino Jefferson David Sava ... RU 694075 5 Leo Leonardo Naldi de Matos 
11 Junior Jose Antonio dos San ... REIR 540268 8 Luan Silva Luan Vinicius da Sil... 
15 Bastos Bartolomeu Jacinto Q ... RALE 825297 11 Osvaldo Osvaldo Lourenco Filho 
16 Hugo Hugo Gonçalves Ferre ... R P 520940 12 Luiz Adriano Luiz Adriano Souza d ... 
17 Marlon Fre ... Marlon Rodrigues Freitas R P 405713 16 Lucas Esteves Lucas Esteves Souza 
22 Damian Suá... Damian Nicolas Suáre... R P 838320 17 Jose Hugo Jose Hugo Sousa dos ... 
32 Jacob Jacob Christian Montes RaR 782138 23 Mateus Gon ... Mateus Goncalves Martins 
54 Kawan Kawan Thomaz Reis de ... R P 617485 25 Uvini Bruno Uvini Bortolanca 
67 YARLEN Yarlen Faustino Augusto R P 716709 39 Janderson Janderson de Carvalh ... 
70 Romero Oscar David Romero V ... R P 845879 80 Daniel JR Daniel de Melo Arauj... 


Emissão desta via: 02/05/2024 22:31 


Arbitragem 


Entrada do mandante: 18:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 20:01 Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 18:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 20:01 Atraso: Não Houve 

Início 1º Tempo: 19:00 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 20:03 Atraso: Não Houve 
Término do 1º Tempo: 19:48 Acréscimo: 3 min Término do 2º Tempo: 20:54 Acréscimo: 6 min 


[IR |PIA| CBF 

T) P 513071 
T P 294382 
T P 408944 
T P 44184 
T P 331842 
T P 38832 
T P 357487 
T P 548873 
T P 334881 
T P 41297 
T P 447189 

R(g) P 165925 
RPI 83673 
R P 465048 
R P 432222 
RP 177411 
R P 165924 
R P 413352 
R P 504612 
R P 316729 
R P 187314 
R P 444079 
R P 551333 


Jogo: 66 


Volta 
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Comissão Técnica 


Técnico: Artur Jorge Torres Gomes De Araújo Amorim “Técnico: Leonardo Rodrigues Conde 
Assistente Técnico: Franclim Pereira Da Silva Maia Carvalho Assistente Técnico: Renato De Cassio Negrao 
Médico: Tiago Carminatti Médico: Marcelo Midlej Reis 
Treinador De Goleiros: João Pedro Campos Cardoso Treinador De Goleiros: Itamar Ferreira Da Silva 
Preparador Físico: Tiago Andre Lopes Senra Preparador Físico: Diego Kami Mura 
Massagista: Fabio Cesar De Souza Azevedo Preparador Físico: Diego Kami Mura 
Massagista: Cleisson Santos Barbosa 


12T 
19:00 2m 33 NR Carlos Eduardo de Oliveira Alves Botafogo/RJ 
NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


Ti 


05:00 2 26 Gregore de Magalhaes Silva Botafogo/RJ 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Cometer uma falta tática para impedir um ataque 
promissor. 

33:00 2T AT Franclim Pereira da Silva Maia Carvalho Botafogo/RJ 


Motivo: A1.24. Outro motivo - Por desrespeitar claramente os limites da própria área técnica. 


+02:00 2T 5 Danilo Barbosa da Silva Botafogo/RJ 
Motivo: A1.24. Outro motivo - Por demonstrar falta de respeito ao futebol agarrando seu adversário acintosamente. 


AT - Assistente Técnico 


Cartões Vermelhos 
NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 


Informo que no campo relação de jogadores, mais especificamente comissão técnica do e. c. vitória o membro diego kami mura exercendo a 
função de preparador físico encontra-se dobrado, devido a erro do sistema que ao inserir esse integrante o faz com duplicidade. 


informo que aos 27 minutos do primeiro tempo o médico da equipe de s.a.f botafogo adentrou para realizar o atendimento do goleiro da sua 
equipe e, informo ainda que aos 40 minutos do segundo o médico da equipe e.c vitória adentrou para avaliar o jogador nº 21 de sua equipe, 
ambos atendimentos demoraram dois minutos. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Acréscimos devido a substituições e avaliação de jogador supostamente contundido. 


foi respeitado um minuto de silencio em homenagem póstuma ao sr. ubiratan miguel de souza. 


Observações Eventuais 
Nada houve de anormal 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar. 


Substituições 


INT  Vitória/'BA 25 - Bruno Uvini Bortolanca 13 - Cleidson Andrade de Souza Si... 
11:00 2T Botafogo/RJ 5 - Danilo Barbosa da Silva 8 - Patrick de Paula Carreiro 
11:00 2T Botafogo/RJ 11 - Jose Antonio dos Santos Junior 7 - Luiz Henrique Andre Rosa da ... 
11:00 2T Botafogo/RJ 70 - Oscar David Romero Villamayor 77 - Diego Manuel Hernandez Gonza... 
21:00 2T Botafogo/RJ 22 - Damian Nicolas Suárez Suárez 4 - Mateo Ponte Costa 
22:00 2T Vitória/BA 39 - Janderson de Carvalho Costa 10 - Jean Mota Oliveira de Sousa 
22:00 2T | Vitória/BA 12 - Luiz Adriano Souza da Silva 9 - Alerrandro Barra Mansa Reali... 
24:00 2T  Botafogo/RJ 10 - Jefferson David Savarino Qui... 33 - Carlos Eduardo de Oliveira A... 
32:00 2T  Vitória/BA 11 - Osvaldo Lourenco Filho 97 - Willean Bernardo Willemen 
35:00 2T | Vitória/BA 5 - Leonardo Naldi de Matos 30 - Matheus Martins Fogaca de Pa... 
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